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AQUEDUCS ET CITERNES 
1. Le petit aqueduc 

Sa longueur est d'environ 250 metres. Durant tout son parcours il est souterrain. II prend naissance a une 
source jaillissant dans le roc, est d'abord sinueux et mesure a I'origine 1m60 de hauteur sur 0m50 de largeur. II 
aboutit ensuite a un regard a section carree ayant de son orifice au sol de la conduite 3m50 de hauteur, de sa 
parol d'amont a sa parol d'aval 2 metres de largeur et 1m05 entre les 2 autres parois. 

A Tissue de ce regard on trouve, de chaque cote de la conduite, une pierre de taille presentant une rainure; il y 
avait la une vanne servant a faire des chasses. 

Plus loin, apres un parcours de 150 metres, sur lequel se trouvent plusieurs regards, on trouve la dalle de 
fermeture de I'un d'entre eux, pourvu d'un renflement sur deux de ses bords. 

Get aqueduc arrive a de vastes citernes placees au-dessous du cirque. Elles sont composees de sept 
compartiments, et leur ensemble mesure 47 metres do longueur sur 36m 50 de largeur (voir pi. 1, fig. A). 
Chacun des compartiments est une voute en berceau, a parois en blocage, presentant a sa partie superieure 
quatre regards de 1 metre de cote, dont I'un est, encore muni de son opercule. II semble que primitivement ce 
reservoir ait ete moins vaste et n'ait compris que les cinq compartiments de gauche, les plus larges. Les deux; 
autres sont, en effet, moins grands et separes de leurs voisins par un mur de 2m40 d'epaisseur, alors que les 
autres cloisons ont seulement 0m48 d'epaisseur. 

En a, dans le premier compartiment de gauche, on voit encore en place un embranchement, s'amorgant sur la 
conduite principale, qui passait en avant de I'ensemble des citernes. II est constitue par une pierre monolithe, 
creusee en une rigole ayant 0m22 de largeur et 0m17 de hauteur, dont I'axe est oblique par rapport a la 
direction des parois du compartiment, et dont le canal s'incurve a son extremite inferieure, vers I'interieur du 
compartiment. 

L'aqueduc separe les citernes d'une longue salle perpendiculaire a toutes les autres et qui paraTt avoir joue le 
role de filtre. Un ciment de tuileaux, tres resistant, reunit interieurement toutes les citernes. 

L'aqueduc passant, comme il vient d'etre dit, en avant de la construction, se dirige vers la ville, oCi il devait 
alimenter plusieurs edifices. Actuellement on entend encore I'eau bruire dans le canal, et c'est elle qui jaillit a la 
source situee aupres de la. 
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2. Le grand aqueduc 



Get ouvrage, aussi remarquable par la hardiesse que par la beaute de sa construction, est d'une longueur de 
12 kilometres. II avait son point de depart dans le massif du Djebel Fedj el Adoub, a la source que Ton designe 
sous le nom de AYn el Hammam. Les eaux en sont legerement tiedes et coulent dans un lit de gres rouge. 

Elles etaient captees par un grand bassin quadrilatere en blocage d'environ 10 metres de cote, a peu pres 
detruit maintenant et cache par une broussaille inextricable. 
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A sa sortie de la gorge oCi il prend naissance, I'aqueduc devient immediatement, souterrain, et le premier regard 
que Ton rencontre en a du plan, comble a sa partie inferieure, a neanmoins deja une profondeur de 10 metres 
au minimum. 

Plus loin, la conduite sortait de terre, franchissait un ravin probablement a I'aide d'une ou deux arches, dont il 
reste seulement des masses de blocage ecroulees au fond de celui-ci, puis elle penetrait profondement sous 
une colline, pour reparattre au bord d'un ravin qu'elle franchissait sur un pont aqueduc. On avait pris de grandes 
precautions pour empecher la violence des eaux de detruire ce pont, qui a du etre affouille probablement et 
menace, sinon detruit, a un moment donne. Un peu en amont, on voit en effet un barrage d'ou part un canal qui, 
a en juger par sa direction et parce qu'il a la meme largeur que le pont, devait suivant, toute probabilite, aboutir 
a ce dernier (PI II, fig. 1). 



S'enfongant de nouveau en terre, mais a peu de profondeur, on le perd sur une longueur de 160 metres 
environ, il contourne un mamelon et traversait I'Oued Zehna, sur un pont en blocage, maintenant detruit. 
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Au dela de cette riviere il chemine a flanc de coteau, decrivant de nombreuses sinuosites, et passe a hauteur 
du bordj Bou Baker, aupres d'un autre petit aqueduc issu d'une source voisine. Puis il passe au-dessus de 
rOued Melah, sur un pont monumental d'une hauteur totale de plus de 20 metres et d'une longueur de 200 
metres, presentant en son milieu une double rangee d'arches d'une tres grande hardiesse. 

Les pierres en beau calcaire jaune ont un bossage soigne et qui donne a I'ensemble une grande elegance. 
Au point ou il sort de terre, un ravinement en a emporte un ou deux piliers. 

En A (PI II, fig. 2), un bandeau a ras du sol separe les voussoirs des pieds droits, qui n'ont guere d'elevation. 
Ce bandeau est, dans toutes les arches, a la meme hauteur et forme pour ainsi dire I'imposte de I'arc. 

En B, un autre bandeau qui separe les piliers de leur base s'abaisse au contraire a mesure qu'augmente la 
hauteur de I'aqueduc. 

En o commence la serie de deux arcades. 

A partir de p, il est difficile de compter exactement les arches, car les piles n'existent plus. II y avait environ une 
douzaine de doubles arches, et la plus grande elevation de I'aqueduc devait etre d'environ 25 metres. 

Sur la rive gauche de I'Oued Melah, les piliers sont encore plus detruits, mais on peut, d'apres la longueur du 
parcours de I'aqueduc et les dimensions tres regulieres de ces arches, admettre qu'il en existait. 

Au point ou, sur cette rive, I'aqueduc redevient souterrain, on trouve un large puits de 3m30 de largeur, qui 
semble situe sur son trajet, Ce puits devait servir de relaie pour amortir la vitesse de I'eau, et peut-etre aussi de 
voie d'ecoulement dans le cas ou un eboulement serait venu a se produire dans le long parcours souterrain que 
faisait ensuite la conduite, II est renforce vers la vallee par un pilier de 5m20 de hauteur. 



Apres s'etre enfonce profondement en terre, comme il vient d'etre dit, il reparaTt sur les bords de I'Oued Dahaz, 
ou la lumiere du specus peut etre mesuree; elle a 1 metre de hauteur sur 35 centimetres de largeur. 
L'epaisseur des murs est de 70 centimetres. 



L'aqueduc traversait la riviere sur quelques arches en pierres de taille actuellement tres endommagees, puis il 
cheminait a une faible profondeur suivant les ondulations des coteaux et arrivait au Ghabet el Amri, qu'il 
franchissait sur un pont de 30 arches et de 40 metres de longueur, construites d'apres le meme mode que les 
arches de I'Oued Melah. Leur plus grande hauteur est de 6 metres du sol a I'intrados. 

II a ete possible d'etudier ici les details de la voute superieure do l'aqueduc, ce qui n'avait pu etre fait au pont de 
I'Oued Melah. 

Exterieurement le specus etait en blocage et tranchait ainsi de fagon tres nette sur les belles pierres des 
arches, Chacun des piliers se continuait sur le mur uni de blocage, par une largo saillie de renfort s'elevant 
jusqu'au dessus du specus. La section de ce dernier mesure ici 1m62 de hauteur sur 62 centimetres de largeur 
; I'epaisseur des parois est de 48 centimetres d'un cote et de 58 centimetres de I'autre. 

Au-dela, l'aqueduc devient de nouveau souterrain jusqu'a I'Oued Galoussia, qu'il franchit sur un pont de 30 
metres de longueur et dont la plus grande hauteur de I'intrados au sol est de 7m50. 

Comme le montrent les croquis joints a celle note, le specus, pour passer des arches de ces ponts sur le sol et 
devenir souterrain, garde sur une longueur de quelques metres la disposition exterieure qu'il a au-dessus des 
arches, c'est-a-dire qu'il a I'aspect d'un mur en blocage, offrant de distance on distance un pilier de renfort. 

Au-dela de I'Oued Galloussia, l'aqueduc souterrain passe aupres des ruines d'un bourg important, ou Ton 
remarque tout d'abord un reservoir et une vaste citerne large de 8m50, longue de 27 metres interieurement, et 
dont le toit, soutenu par 30 piliers en grand appareil tres grossier disposes en 4 rangees, etait forme de grandes 
dalles, reposant par leurs extremites sur la partie superieure des piliers. Quatre regards pratiques chacun dans 
deux dalles contigues se voient encore dans celle voute. Comme il etait rempli en partie de fumier, nous 
n'avons pu en prendre la hauteur, qui est d'au moins 3 metres. Une couche de ciment de tuileaux, reposant sur 
30 centimetres de blocage recouvrait les dalles du toit. 

Ces citernes etaient alimentees par une source captee et qui sort encore actuellement de son aqueduc brise. 
Plusieurs rigoles en pierre ont ete trouvees dans le voisinage. 

Le grand aqueduc redevient souterrain et affleurant en un point de son parcours, passait a Lbouia, ou Ton 
trouve encore trois sources captees desservant un petit aqueduc, dont la section n'est plus celle d'un arc cintre. 

Aupres de la, on peut voir les restes d'un temple encore debout en partie et qui devait etre assez richement 
orne, a en juger par les debris de colonnes et d'entablements qui couvrent le sol. 

Un kilometre deux cents metres plus loin, apres un grand detour, l'aqueduc aboutit a I'henchir Lbouia, ou il 
franchit la vallee sur un dernier pont ; celui-ci, n'est plus en bel appareil, mais simplement en blocage (ce qui 
donne a penser que ce que Ton en voit encore actuellement est le reste d'une reconstruction posterieure a 
I'epoque, ou a ete edifie l'aqueduc), et comprend onze arches, dont la plus grande elevation est de six metres. 
La section du specus mesure de ce point, a I'interieur 1m25 de hauteur, 0m56 de largeur, el les parois ont 
0m02 d'epaisseur. 

L'aqueduc redevient ensuite souterrain jusqu'a Dougga. A 200 metres au-dela du ravin de Lbouia, on voit, deux 
autres regards d'un aqueduc dont la direction est oblique, par rapport a celle des regards du grand aqueduc. On 
dirait un travail de captation et d'adduction amenant un affluent a ce dernier. 

Peut-etre, en effet, y conduisait-il I'eau d'une source situee dans le voisinage, mais c'est peu probable, car il n'y 
en a pas d'importante. 

Si Ton examine le plan de l'aqueduc, on voit que pres du temple de Lbouia, plusieurs regards semblent se 
dinger vers Dougga, et, par suite, vers le point qui nous occupe maintenant. Si Ton considere d'autre part le 
grand detour que fait l'aqueduc entre ces deux points, on se demande comment les ingenieurs n'ont pas 
simplement traverse par un souterrain le pied de la presqu'Tle montagneuse qu'il contourne, quand pour le 
meme aqueduc ils ont deja execute des travaux du meme genre beaucoup plus considerables. 




C'est probablement ce qui a ete primitivement. Un autre fait vient d'ailleurs a I'appui de cette opinion, c'est la 
difference qui existe entre les appareils de tous les autres ponts de I'aqueduc et de celui de I'henchir Lbouia, 
qui n'est pas de la meme epoque. 
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Les conditions geologiques du terrain tourbeux et humide que traversait primitivement I'aqueduc ont peut-etre 
pousse a faire decrire ulterieurement a ce canal une courbe qui augmente sa longueur de plus d'un kilometre. 

A Dougga, I'aqueduc se jette dans le groupe considerable de citernes situees pres Bab Roumia (citernes B). 

Celles-ci se composaient de cinq compartiments ayant dans leur ensemble une largeur de 33 metres sur une 
longueur de 39m60. 

En avant d'eux et perpendiculairement a leur direction, est un compartiment filtre. II est probable que c'est. un 
embranchement de la grande conduite. 

L'aqueduc passe entre deux compartiments, loge dans le tympan qui separe I'extrados de leur voute. 

Les dimensions interieures du canal sont en ce point de 1m47 de hauteur el 0m45 de largeur. II descend 
ensuite vers la partie basse de la ville, ou il alimente de vastes citernes, qui etaient peut-etre destinees a 
desservir les Thermos qui en sont tres rapproches (citernes B). 

Comme on en juge par le plan les regards qui allaient de la surface du sol au canal lui-meme, etaient tres 
nombreux, et c'est leur presence qui a permis de se rendre compte de son trajet. Ces regards avaient 
interieurement la forme d'un cylindre creux d'un metre de diametre et exterieurement celle d'un prisme 
rectangulaire surmonte d'un cylindre. La partie prismatique, souvent endommagee maintenant, devait etre 
cachee dans le sol, tandis que la partie cylindrique s'elevait au-dessus de celui-ci, Une dalle carree formait 
I'orifice; elle etait le plus souvent sans ornement, mais, dans la cite, elle presentait sur deux de ses bords un 
renflement cylindrique, comme on I'a vu pour le petit aqueduc. 

Deux fragments d'une inscription trouvee enfouie a 150 metres au-dessus de la premiere citerne paraissent se 
rapporter a la construction de cet aqueduc ou a son achevement et a son entretien. 
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